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SCRIBEDATA 


SAMPLE  ■ 

SAMPDAT 

PREPDAT 

ANADATE 

BATCH 

ANALYSIS 

METHODh 

PREPNAIV 

ANALYTE 

CASNUME 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

DM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Pr( 

Hardness 

NA 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Pr( 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

CPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Pr( 

Potassium 

7440-09-7 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Pr( 

Aluminum 

7429-90-5 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Pr 

Sodium 

7440-23-5 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Pr( 

Calcium 

7440-70-2 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Pr( 

Iron 

7439-89-6 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Pr( 

Beryllium 

7440-41-7 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Pr( 

Manganes 

7439-96-5 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Pr( 

Zinc 

7440-66-6 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Antimony 

7440-36-0 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Lead 

7439-92-1 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Chromium 

7440-47-3 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Molybdenr 

7439-98-7 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cobait 

7440-48-4 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Barium 

7440-39-3 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Copper 

7440-50-8 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Thallium 

7440-28-0 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Nickel 

7440-02-0 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Selenium 

7782-49-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Silver 

7440-22-4 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Arsenic 

7440-38-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cadmium 

7440-43-9 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

WC  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  R' 

Total  Susp 

NA 
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SCRIBEDATA 


8/7/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508052 

WC-pH 

150.1 

No  Prep  Ri 

pH 

NA 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Moiybdenu 

7439-98-7 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

DM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Copper 

7440-50-8 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cadmium 

7440-43-9 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Nickel 

7440-02-0 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Thallium 

7440-28-0 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cobalt 

7440-48-4 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Selenium 

7782-49-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Chromium 

7440-47-3 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Arsenic 

7440-38-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Vanadium 

7440-62-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Barium 

7440-39-3 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Lead 

7439-92-1 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Silver 

7440-22-4 
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SCRIBEDATA 


8/7/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

WC  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508052 

WC-pH 

150.1 

No  Prep  Ri 

pH 

NA 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Molybdenu 

7439-98-7 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

DM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/7/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Lead 

7439-92-1 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Molybdenr 

7439-98-7 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Nickel 

7440-02-0 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Thallium 

7440-28-0 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cobalt 

7440-48-4 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cadmium 

7440-43-9 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Selenium 

7782-49-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Barium 

7440-39-3 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Copper 

7440-50-8 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Silver 

7440-22-4 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Arsenic 

7440-38-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Chromium 

7440-47-3 
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SCRIBEDATA 


8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

WC  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/7/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508052 

WC-pH 

150.1 

No  Prep  Ri 

pH 

NA 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Molybdeni, 

7439-98-7 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

DM-Hardm 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Copper 

7440-50-8 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Molybdenr 

7439-98-7 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Barium 

7440-39-3 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Chromium 

7440-47-3 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Nickel 

7440-02-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Thallium 

7440-28-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Selenium 

7782-49-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cadmium 

7440-43-9 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cobalt 

7440-48-4 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Silver 

7440-22-4 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Lead 

7439-92-1 
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SCRIBEDATA 


8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Arsenic 

7440-38-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

WC  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508052 

WC-pH 

150.1 

No  Prep  Ri 

pH 

NA 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Molybdeni, 

7439-98-7 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

DM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Moiybdenr 

7439-98-7 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Copper 

7440-50-8 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Barium 

7440-39-3 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Thallium 

7440-28-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Nickel 

7440-02-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cadmium 

7440-43-9 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Chromium 

7440-47-3 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Selenium 

7782-49-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Lead 

7439-92-1 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Silver 

7440-22-4 
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SCRIBEDATA 


8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cobalt 

7440-48-4 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Arsenic 

7440-38-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

WC  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508052 

WC-pH 

150.1 

No  Prep  Ri 

pH 

NA 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Molybdent 

7439-98-7 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

DM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Silver 

7440-22-4 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Vanadium 

7440-62-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Arsenic 

7440-38-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Copper 

7440-50-8 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Selenium 

7782-49-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cadmium 

7440-43-9 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cobalt 

7440-48-4 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Chromium 

7440-47-3 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Thallium 

7440-28-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Nickel 

7440-02-0 
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SCRIBEDATA 


8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Barium 

7440-39-3 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Antimony 

7440-36-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Molybdent 

7439-98-7 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Lead 

7439-92-1 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

WC  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508052 

WC-pH 

150.1 

No  Prep  Ri 

pH 

NA 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Molybdent 

7439-98-7 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

DM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/6/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Copper 

7440-50-8 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Silver 

7440-22-4 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Arsenic 

7440-38-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cobalt 

7440-48-4 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Vanadium 

7440-62-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Selenium 

7782-49-2 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Nickel 

7440-02-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Barium 

7440-39-3 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Thallium 

7440-28-0 
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SCRIBEDATA 


8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Lead 

7439-92-1 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cadmium 

7440-43-9 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Antimony 

7440-36-0 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Molybdent 

7439-98-7 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Chromium 

7440-47-3 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

WC  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/6/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508052 

WC-pH 

150.1 

No  Prep  Ri 

pH 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Molybdeni, 

7439-98-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

DM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Arsenic 

7440-38-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Barium 

7440-39-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cadmium 

7440-43-9 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Chromium 

7440-47-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cobalt 

7440-48-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Copper 

7440-50-8 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Lead 

7439-92-1 
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SCRIBEDATA 


8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Moiybdent 

7439-98-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Nickel 

7440-02-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Selenium 

7782-49-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Silver 

7440-22-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Thallium 

7440-28-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

WC  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Molybdeni, 

7439-98-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

DM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Arsenic 

7440-38-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Barium 

7440-39-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cadmium 

7440-43-9 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Chromium 

7440-47-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cobalt 

7440-48-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Copper 

7440-50-8 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Lead 

7439-92-1 
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SCRIBEDATA 


8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Molybdent 

7439-98-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Nickel 

7440-02-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Selenium 

7782-49-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Silver 

7440-22-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Thallium 

7440-28-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

WC  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508047 

WC  - Alkal 

EPA  310.1 

No  Prep  Ri 

Total  Alkal 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Molybdeni, 

7439-98-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

DM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Arsenic 

7440-38-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Barium 

7440-39-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cadmium 

7440-43-9 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Chromium 

7440-47-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cobalt 

7440-48-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Copper 

7440-50-8 

Page  34 


ED  000552B  00068614-00034 


SCRIBEDATA 


8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Lead 

7439-92-1 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Molybdent 

7439-98-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Nickel 

7440-02-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Selenium 

7782-49-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Silver 

7440-22-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Thallium 

7440-28-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

WC  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Molybdeni, 

7439-98-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

DM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Arsenic 

7440-38-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Barium 

7440-39-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cadmium 

7440-43-9 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Chromium 

7440-47-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cobalt 

7440-48-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Copper 

7440-50-8 
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SCRIBEDATA 


8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Lead 

7439-92-1 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Moiybdent 

7439-98-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Nickel 

7440-02-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Selenium 

7782-49-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Silver 

7440-22-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Thallium 

7440-28-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

WC  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508047 

WC  - Alkal 

EPA  310.1 

No  Prep  Ri 

Total  Alkal 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2  - TR 

Molybdeni, 

7439-98-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

DM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/8/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Arsenic 

7440-38-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Barium 

7440-39-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cadmium 

7440-43-9 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Chromium 

7440-47-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cobalt 

7440-48-4 
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ED  000552B  00068614-00036 


SCRIBEDATA 


8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Copper 

7440-50-8 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Lead 

7439-92-1 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Molybdent 

7439-98-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Nickel 

7440-02-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Selenium 

7782-49-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Silver 

7440-22-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Thallium 

7440-28-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

WC  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2  - TR 

Molybdeni, 

7439-98-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508043 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

DM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/9/2015 

8/9/2015 

8/10/2015 

1508038 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Arsenic 

7440-38-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Barium 

7440-39-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cadmium 

7440-43-9 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Chromium 

7440-47-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cobalt 

7440-48-4 
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SCRIBEDATA 


8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Copper 

7440-50-8 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Lead 

7439-92-1 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Moiybdent 

7439-98-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Nickel 

7440-02-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Selenium 

7782-49-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Silver 

7440-22-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Thallium 

7440-28-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508039 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

WC  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508047 

WC  - Alkal 

EPA  310.1 

No  Prep  Ri 

Total  Alkal 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Moiybdent 

7439-98-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

DM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Arsenic 

7440-38-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Barium 

7440-39-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cadmium 

7440-43-9 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Chromium 

7440-47-3 
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SCRIBEDATA 


8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cobalt 

7440-48-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Copper 

7440-50-8 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Lead 

7439-92-1 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Molybdent 

7439-98-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Nickel 

7440-02-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Selenium 

7782-49-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Silver 

7440-22-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Thallium 

7440-28-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

WC  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Molybdent 

7439-98-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

DM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Arsenic 

7440-38-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Barium 

7440-39-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cadmium 

7440-43-9 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Chromium 

7440-47-3 
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SCRIBEDATA 


8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cobalt 

7440-48-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Copper 

7440-50-8 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Lead 

7439-92-1 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Molybdent 

7439-98-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Nickel 

7440-02-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Selenium 

7782-49-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Silver 

7440-22-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Thallium 

7440-28-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

WC  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508047 

WC  - Alkal 

EPA  310.1 

No  Prep  Ri 

Total  Alkal 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

DM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Arsenic 

7440-38-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Barium 

7440-39-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cadmium 

7440-43-9 
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SCRIBEDATA 


8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Chromium 

7440-47-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cobalt 

7440-48-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Copper 

7440-50-8 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Lead 

7439-92-1 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Molybdent 

7439-98-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Nickel 

7440-02-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Selenium 

7782-49-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Silver 

7440-22-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Thallium 

7440-28-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

WC  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Molybdeni 

7439-98-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

pM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Arsenic 

7440-38-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Barium 

7440-39-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Cadmium 

7440-43-9 
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SCRIBEDATA 


8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Chromium 

7440-47-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cobalt 

7440-48-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Copper 

7440-50-8 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Lead 

7439-92-1 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Molybdent 

7439-98-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Nickel 

7440-02-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Selenium 

7782-49-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Silver 

7440-22-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Thallium 

7440-28-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

WC  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508047 

WC  - Alkal 

EPA  310.1 

No  Prep  Ri 

Total  Alkal 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Moiybdenr 

7439-98-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

pM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Arsenic 

7440-38-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Barium 

7440-39-3 
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SCRIBEDATA 


8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cadmium 

7440-43-9 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Chromium 

7440-47-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cobalt 

7440-48-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Copper 

7440-50-8 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Lead 

7439-92-1 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Molybdent 

7439-98-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Nickel 

7440-02-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Selenium 

7782-49-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Silver 

7440-22-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Thallium 

7440-28-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

^C  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Moiybdenr 

7439-98-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

pM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Arsenic 

7440-38-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Barium 

7440-39-3 
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SCRIBEDATA 


8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cadmium 

7440-43-9 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Chromium 

7440-47-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cobalt 

7440-48-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Copper 

7440-50-8 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Lead 

7439-92-1 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Molybdent 

7439-98-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Nickel 

7440-02-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Selenium 

7782-49-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Silver 

7440-22-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Thallium 

7440-28-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

^C  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Moiybdenr 

7439-98-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

pM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Arsenic 

7440-38-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Barium 

7440-39-3 
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SCRIBEDATA 


8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cadmium 

7440-43-9 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Chromium 

7440-47-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cobalt 

7440-48-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Copper 

7440-50-8 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Lead 

7439-92-1 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Molybdent 

7439-98-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Nickel 

7440-02-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Selenium 

7782-49-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Silver 

7440-22-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Thallium 

7440-28-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

^C  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Moiybdenr 

7439-98-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

pM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Arsenic 

7440-38-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Barium 

7440-39-3 
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SCRIBEDATA 


8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cadmium 

7440-43-9 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Chromium 

7440-47-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cobalt 

7440-48-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Copper 

7440-50-8 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Lead 

7439-92-1 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Molybdent 

7439-98-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Nickel 

7440-02-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Selenium 

7782-49-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Silver 

7440-22-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Thallium 

7440-28-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

^C  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508047 

WC  - Alkal 

EPA  310.1 

No  Prep  Ri 

Total  Alkal 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

CPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Moiybdenr 

7439-98-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

DM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Arsenic 

7440-38-2 
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8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Barium 

7440-39-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cadmium 

7440-43-9 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Chromium 

7440-47-3 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cobalt 

7440-48-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Copper 

7440-50-8 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Lead 

7439-92-1 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Molybdent 

7439-98-7 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Nickel 

7440-02-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Selenium 

7782-49-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Silver 

7440-22-4 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Thallium 

7440-28-0 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508040 

WC  - Total 

EPA  160.2 

No  Prep  Ri 

Total  Susp 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/11/2015 

1508044 

WC  - Total 

EPA  160.1 

No  Prep  Ri 

Total  Dissc 

NA 

8/9/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508047 

WC  - Alkal 

EPA  310.1 

No  Prep  Ri 

Total  Alkal 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Aluminum 

7429-90-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Potassium 

7440-09-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Sodium 

7440-23-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Calcium 

7440-70-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Iron 

7439-89-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Beryllium 

7440-41-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Manganes 

7439-96-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPOE  Tol 

200.7 

200.2  - TR 

Zinc 

7440-66-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Antimony 

7440-36-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To^ 

200.8 

200.2  - TR 

Arsenic 

7440-38-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Barium 

7440-39-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To- 

200.8 

200.2  - TR 

Cadmium 

7440-43-9 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Chromium 

7440-47-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Cobalt 

7440-48-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Copper 

7440-50-8 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Lead 

7439-92-1 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Molybdenr 

7439-98-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Nickel 

7440-02-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Selenium 

7782-49-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Silver 

7440-22-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Thallium 

7440-28-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508046 

ICPMS  To 

200.8 

200.2  - TR 

Vanadium 

7440-62-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508045 

TM_Mercu 

245.1 

EPA  245.1 

Mercury 

7439-97-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Aluminum 

7429-90-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Potassium 

7440-09-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Sodium 

7440-23-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

DM-Hardni 

2340B 

No  Lab  Prt 

Hardness 

NA 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Calcium 

7440-70-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Iron 

7439-89-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Beryllium 

7440-41-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Manganes 

7439-96-5 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508041 

ICPOE  Dis 

200.7 

No  Lab  Prt 

Zinc 

7440-66-6 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Prt 

Antimony 

7440-36-0 
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8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Arsenic 

7440-38-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Barium 

7440-39-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cadmium 

7440-43-9 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Chromium 

7440-47-3 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Cobalt 

7440-48-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Copper 

7440-50-8 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Lead 

7439-92-1 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Molybdent 

7439-98-7 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Nickel 

7440-02-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Selenium 

7782-49-2 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Silver 

7440-22-4 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Thallium 

7440-28-0 

8/8/2015 

8/10/2015 

8/10/2015 

1508042 

ICPMS  Dis 

200.8 

No  Lab  Pr( 

Vanadium 

7440-62-2 
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SURROGy' 

RESULT 

DETECTIC 

DETECTE 

L QUALIF 

RESULT  ( 

MDL 

MRL 

UNITS 

DILUTION 

FALSE 

10900 

10900 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

65300 

65300 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

10400 

10400 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

93500 

93500 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

4740 

4740 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

9210 

9210 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

998 

998 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

750 

750 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

11.6 

11.6 

Y 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

72.2 

72.2 

Y 

D 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

10.9 

10.9 

Y 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

2.35 

2.35 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

20.2 

20.2 

Y 

D 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

6.91 

6.91 

Y 

JD 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

208 

208 

Y 

D 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

13.6 

13.6 

Y 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

6.76 

6.76 

Y 

JD 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

2000 

2000 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

52.2 

52.2 

Y 

D 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

278 

278 

Y 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

3.70 

3.70 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

0.149 

0.149 

Y 

J 

0.0500 

0.100 

ug/L 

1 

FALSE 

185 

185 

Y 

2 

2 

mg/L 

1 

FALSE 

7820 

7820 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

1990 

1990 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

<20.0 

N 

U 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

10200 

10200 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

61100 

61100 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<100 

N 

U 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

464 

464 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

53.8 

53.8 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.289 

0.289 

Y 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

1.27 

1.27 

Y 

J 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.994 

0.994 

Y 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

22.1 

22.1 

Y 

5.00 

10.0 

ug/L 

1 

FALSE 

3.87 

3.87 

Y 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.490 

0.490 

Y 

J 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

3.00 

ug/L 

1 

FALSE 

612 

612 

Y 

10 

10 

mg/L 

1 
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FALSE 

310 

310 

Y 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

5.84 

5.84 

Y 

pFI  Units 

1 

FALSE 

10600 

10600 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

66600 

66600 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

12300 

12300 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

5410 

5410 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

121000 

121000 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

11100 

11100 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

1330 

1330 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

980 

980 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

6.67 

6.67 

Y 

JD 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

87.5 

87.5 

Y 

P 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

395 

395 

Y 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

7.85 

7.85 

Y 

JD 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

5.12 

5.12 

Y 

b 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

2.85 

2.85 

Y 

b 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

16.3 

16.3 

Y 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

60.8 

60.8 

Y 

D 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

207 

207 

Y 

D 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

2620 

2620 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

25.8 

25.8 

Y 

p 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

10.3 

10.3 

Y 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

0.255 

0.255 

Y 

0.0500 

0.100 

ug/L 

1 

FALSE 

62700 

62700 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

10100 

10100 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

189 

189 

Y 

2 

2 

mg/L 

1 

FALSE 

2020 

2020 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

7930 

7930 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<20.0 

N 

U 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<100 

N 

U 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

676 

676 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

84.8 

84.8 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

4.32 

4.32 

Y 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.699 

0.699 

Y 

J 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

1.66 

1.66 

Y 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

3.00 

ug/L 

1 

FALSE 

25.1 

25.1 

Y 

5.00 

10.0 

ug/L 

1 

FALSE 

0.230 

0.230 

Y 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

1 
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FALSE 

816 

816 

Y 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

312 

312 

Y 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

5.98 

5.98 

Y 

pFI  Units 

1 

FALSE 

10100 

10100 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

53500 

53500 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

3000 

3000 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

7590 

7590 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

2760 

2760 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

14300 

14300 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

245 

245 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

226 

226 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

0.868 

0.868 

Y 

JD 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<10.0 

N 

|u 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

57.0 

57.0 

Y 

i 

p 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

1.12 

1.12 

Y 

p 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

60.7 

60.7 

Y 

b 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

12.6 

12.6 

Y 

1 

D 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

1 

u 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

192 

192 

Y 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.0500 

N 

u 

0.0500 

0.100 

ug/L 

1 

FALSE 

52100 

52100 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

9920 

9920 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

159 

159 

Y 

2 

2 

mg/L 

1 

FALSE 

1830 

1830 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

7140 

7140 

Y 

i 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

20.6 

20.6 

Y 

J 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<100 

N 

u 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

131 

131 

Y 

i 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

1 

u 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

24.0 

24.0 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.824 

0.824 

Y 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

u 

1.00 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

M 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.276 

0.276 

Y 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

0.190 

0.190 

Y 

j 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

u 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

46.0 

46.0 

Y 

5.00 

10.0 

ug/L 

1 

FALSE 

3.58 

3.58 

Y 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

1.77 

1.77 

Y 

1.00 

2.00 

1 
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FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

3.00 

ug/L 

1 

FALSE 

72 

72 

Y 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

244 

244 

Y 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

6.68 

6.68 

Y 

pFI  Units 

1 

FALSE 

53100 

53100 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

10600 

10600 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

1920 

1920 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

7210 

7210 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

122 

122 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

152 

152 

Y 

J 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

90.1 

90.1 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

58.0 

58.0 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<10.0 

N 

U 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

1.49 

1.49 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

lU 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

43.4 

43.4 

Y 

JD 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

2.53 

2.53 

Y 

JD 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.0500 

N 

U 

0.0500 

0.100 

ug/L 

1 

FALSE 

157 

157 

Y 

2 

2 

mg/L 

1 

FALSE 

1830 

1830 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

51200 

51200 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

10200 

10200 

Y 

1 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

59.4 

59.4 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

7020 

7020 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<100 

N 

U 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

75.3 

75.3 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

57.0 

57.0 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

4.09 

4.09 

Y 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

u 

1.00 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

50.6 

50.6 

Y 

5.00 

10.0 

ug/L 

1 

FALSE 

2.12 

2.12 

Y 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

u 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.139 

0.139 

Y 

J 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

0.261 

0.261 

Y 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

3.26 

3.26 

Y 

0.100 

0.200 

1 
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FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

3.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.643 

0.643 

Y 

Ij 

0.500 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<10 

N 

U 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

252 

252 

Y 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

7.09 

7.09 

Y 

pFI  Units 

1 

FALSE 

52900 

52900 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

10500 

10500 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

1910 

1910 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

119 

119 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

7170 

7170 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

163 

163 

Y 

J 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

92.4 

92.4 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

61.2 

61.2 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

1.41 

1.41 

Y 

P 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

M 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

u 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

u 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<10.0 

N 

u 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

2.57 

2.57 

Y 

JD 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

45.1 

45.1 

Y 

JD 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.0500 

N 

U 

0.0500 

0.100 

ug/L 

1 

FALSE 

158 

158 

Y 

2 

2 

mg/L 

1 

FALSE 

1880 

1880 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

7090 

7090 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

51700 

51700 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

10300 

10300 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

61.1 

61.1 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<100 

N 

U 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

77.2 

77.2 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

61.4 

61.4 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

2.55 

2.55 

Y 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

47.6 

47.6 

Y 

5.00 

10.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.134 

0.134 

Y 

J 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

2.31 

2.31 

Y 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

u 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.209 

0.209 

Y 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

1 
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FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

3.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.364 

0.364 

Y 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<10 

N 

u 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

262 

262 

Y 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

7.12 

7.12 

Y 

pFI  Units 

1 

FALSE 

10600 

10600 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

54100 

54100 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

7310 

7310 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

1970 

1970 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

227 

227 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

670 

670 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

108 

108 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

66.8 

66.8 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

46.0 

46.0 

Y 

JD 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

10.1 

10.1 

Y 

b 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

3.65 

3.65 

Y 

JD 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<10.0 

N 

u 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.0500 

N 

U 

0.0500 

0.100 

ug/L 

1 

FALSE 

160 

160 

Y 

2 

2 

mg/L 

1 

FALSE 

1900 

1900 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

52200 

52200 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

47.5 

47.5 

Y 

J 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

7140 

7140 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

10400 

10400 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

<100 

N 

u 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

81.0 

81.0 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

47.0 

47.0 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

3.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

0 

0.500 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

3.50 

3.50 

Y 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

u 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.100 

N 

UJ 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

0.295 

0.295 

Y 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

1.98 

1.98 

Y 

J 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

1 
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FALSE 

47.7 

47.7 

Y 

5.00 

10.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.161 

0.161 

Y 

J 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<10 

N 

U 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

240 

240 

Y 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

7.14 

7.14 

Y 

pFI  Units 

1 

FALSE 

5530 

5530 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

10600 

10600 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

8250 

8250 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

4150 

4150 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

57300 

57300 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

23200 

23200 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

341 

341 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

244 

244 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

470 

470 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

1.05 

1.05 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

3.06 

3.06 

Y 

JD 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

5.14 

5.14 

Y 

b 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

D 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

92.5 

92.5 

Y 

D 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

69.5 

69.5 

Y 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

3.07 

3.07 

Y 

JD 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

14.6 

14.6 

Y 

JD 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

0.603 

0.603 

Y 

JD 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

14.7 

14.7 

Y 

b 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

0.0880 

0.0880 

Y 

J 

0.0500 

0.100 

ug/L 

1 

FALSE 

54800 

54800 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

10400 

10400 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

167 

167 

Y 

2 

2 

mg/L 

1 

FALSE 

<20.0 

N 

u 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

1900 

1900 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

7390 

7390 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<100 

N 

u 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

158 

158 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

21.6 

21.6 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

3.68 

3.68 

Y 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.366 

0.366 

Y 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

3.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

u 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

34.2 

34.2 

Y 

5.00 

10.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

1 
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FALSE 

0.119 

0.119 

Y 

0 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

0.105 

0.105 

Y 

'J 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

u 

1.00 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

1.93 

1.93 

Y 

J 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<10 

N 

u 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

274 

274 

Y 

1 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

7.10 

7.10 

Y 

pFI  Units 

1 

FALSE 

55200 

55200 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

10900 

10900 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

811 

811 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

7940 

7940 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

2260 

2260 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

2930 

2930 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

151 

151 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

91.5 

91.5 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

47.9 

47.9 

Y 

JD 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

13.8 

13.8 

Y 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

34.1 

34.1 

Y 

JD 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<10.0 

N 

U 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.0500 

N 

U 

0.0500 

0.100 

ug/L 

1 

FALSE 

53300 

53300 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

10500 

10500 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

164 

164 

Y 

2 

2 

mg/L 

1 

FALSE 

42.7 

42.7 

Y 

p 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

7500 

7500 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

1870 

1870 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

<100 

N 

u 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

102 

102 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

22.8 

22.8 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

41.4 

41.4 

Y 

5.00 

10.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.100 

N 

UJ 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

1.55 

1.55 

Y 

J 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.653 

0.653 

Y 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

1.73 

1.73 

Y 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.100 

N 

D 

0.100 

0.200 

1 

Page  56 


1786679 


ED  000552B  00068614-00056 


SCRIBEDATA 


FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

3.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<10 

N 

u 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

266 

266 

Y 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

51600 

51600 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

9930 

9930 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

497 

497 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

7360 

7360 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

1940 

1940 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

1410 

1410 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

121 

121 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

66.8 

66.8 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

2.68 

2.68 

Y 

JD 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

43.3 

43.3 

Y 

JD 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

9.13 

9.13 

Y 

b 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

19.7 

19.7 

Y 

b 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

u 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

u 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

11.9 

11.9 

Y 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<10.0 

N 

u 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.0500 

N 

u 

0.0500 

0.100 

ug/L 

1 

FALSE 

156 

156 

Y 

2 

2 

mg/L 

1 

FALSE 

75.6 

75.6 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

50700 

50700 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

7270 

7270 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

1770 

1770 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

9760 

9760 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

<100 

N 

u 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

81.8 

81.8 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<10.0 

N 

u 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.512 

0.512 

Y 

J 

0.500 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

39.4 

39.4 

Y 

5.00 

10.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.100 

N 

UJ 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

3.62 

3.62 

Y 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.872 

0.872 

Y 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

2.09 

2.09 

Y 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.100 

N 

u 

0.100 

0.200 

1 
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FALSE 

<0.100 

N 

U 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

3.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<10 

N 

u 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

168 

168 

Y 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

696 

696 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

36800 

36800 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

4500 

4500 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

870 

870 

Y 

J 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

2240 

2240 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

1770 

1770 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

426 

426 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

205 

205 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

32.5 

32.5 

Y 

bo 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

0.618 

0.618 

Y 

JD 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

u 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

1.57 

1.57 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

21.9 

21.9 

Y 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

12.0 

12.0 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

I 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<10.0 

N 

I 

u 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.0500 

N 

u 

0.0500 

0.100 

ug/L 

1 

FALSE 

106 

106 

Y 

2 

2 

mg/L 

1 

FALSE 

46.8 

46.8 

Y 

J 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

35400 

35400 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

4370 

4370 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

785 

785 

Y 

J 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

2220 

2220 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

<100 

N 

u 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

403 

403 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

96.8 

96.8 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

29.6 

29.6 

Y 

5.00 

10.0 

ug/L 

1 

FALSE 

0.551 

0.551 

Y 

J 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

1.10 

1.10 

Y 

J 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

1.84 

1.84 

Y 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

3.90 

3.90 

Y 

0.500 

1.00 

1 
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FALSE 

10.6 

10.6 

Y 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.100 

N 

U 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

1.60 

1.60 

Y 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

3.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<10 

N 

U 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

236 

236 

Y 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

54200 

54200 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

1580 

1580 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

4120 

4120 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

811 

811 

Y 

j 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

2470 

2470 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

3340 

3340 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

1120 

1120 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

571 

571 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<25.0 

N 

u 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

1.61 

1.61 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

u 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

4.45 

4.45 

Y 

b 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

57.2 

57.2 

Y 

b 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

11.6 

11.6 

Y 

b 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

u 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

u 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<10.0 

N 

u 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.0500 

N 

u 

0.0500 

0.100 

ug/L 

1 

FALSE 

53300 

53300 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

150 

150 

Y 

2 

2 

mg/L 

1 

FALSE 

23.1 

23.1 

Y 

j 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

4070 

4070 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

761 

761 

Y 

j 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

2470 

2470 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

1330 

1330 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

1110 

1110 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

529 

529 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

21.1 

21.1 

Y 

5.00 

10.0 

ug/L 

1 

FALSE 

1.69 

1.69 

Y 

J 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

u 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

4.94 

4.94 

Y 

0.100 

0.200 

1 
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FALSE 

1.58 

1.58 

Y 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

1.93 

1.93 

Y 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.100 

N 

U 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

3.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<10 

N 

U 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

246 

246 

Y 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

603 

603 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

50400 

50400 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

7140 

7140 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

1930 

1930 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

9810 

9810 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

1810 

1810 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

164 

164 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

99.9 

99.9 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

41.8 

41.8 

Y 

JD 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

0.528 

0.528 

Y 

JD 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

11.7 

11.7 

Y 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

22.3 

22.3 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

14.9 

14.9 

Y 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<10.0 

N 

U 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.0500 

N 

U 

0.0500 

0.100 

ug/L 

1 

FALSE 

151 

151 

Y 

2 

2 

mg/L 

1 

FALSE 

27.1 

27.1 

Y 

J 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

49100 

49100 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

6810 

6810 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

1730 

1730 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

9460 

9460 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

<100 

N 

U 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

141 

141 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

51.7 

51.7 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

39.6 

39.6 

Y 

5.00 

10.0 

ug/L 

1 

FALSE 

0.261 

0.261 

Y 

J 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

2.87 

2.87 

Y 

1.00 

2.00 

1 
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FALSE 

1.68 

1.68 

Y 

J 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.581 

0.581 

Y 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

1.81 

1.81 

Y 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.100 

N 

U 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

3.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<10 

N 

U 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

248 

248 

Y 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

526 

526 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

49700 

49700 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

7150 

7150 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

1900 

1900 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

9700 

9700 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

1540 

1540 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

140 

140 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

78.2 

78.2 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

42.4 

42.4 

Y 

JD 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

9.54 

9.54 

Y 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

20.4 

20.4 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<10.0 

N 

U 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.0500 

N 

U 

0.0500 

0.100 

ug/L 

1 

FALSE 

153 

153 

Y 

2 

2 

mg/L 

1 

FALSE 

41.6 

41.6 

Y 

J 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

50000 

50000 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

6940 

6940 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

1710 

1710 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

9440 

9440 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

<100 

N 

U 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

119 

119 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

25.6 

25.6 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

39.8 

39.8 

Y 

5.00 

10.0 

ug/L 

1 

FALSE 

0.116 

0.116 

Y 

J 

0.100 

0.200 

1 
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FALSE 

0.344 

0.344 

Y 

J 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

1.73 

1.73 

Y 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

2.44 

2.44 

Y 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.100 

N 

U 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

3.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<10 

N 

U 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

156 

156 

Y 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

8370 

8370 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

139000 

139000 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

9910 

9910 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

3680 

3680 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

24900 

24900 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

1790 

1790 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

5450 

5450 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

3350 

3350 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

11.0 

11.0 

Y 

D 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

28.8 

28.8 

Y 

JD 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

9.50 

9.50 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

23.3 

23.3 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

438 

438 

Y 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

121 

121 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

8.61 

8.61 

Y 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<10.0 

N 

U 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.0500 

N 

U 

0.0500 

0.100 

ug/L 

1 

FALSE 

386 

386 

Y 

2 

2 

mg/L 

1 

FALSE 

6940 

6940 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

139000 

139000 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

9440 

9440 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

3620 

3620 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

14700 

14700 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

1340 

1340 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

5460 

5460 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

3370 

3370 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<25.0 

N 

U 

25.0 

50.0 

5 
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FALSE 

10.7 

10.7 

Y 

liD 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

24.2 

24.2 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

437 

437 

Y 

P 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

27.6 

27.6 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

u 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

11.7 

11.7 

Y 

b 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<10.0 

N 

U 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<10 

N 

u 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

810 

810 

Y 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

141 

141 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

37100 

37100 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

2610 

2610 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

548 

548 

Y 

IJ 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

1710 

1710 

Y 

I 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

155 

155 

Y 

J 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

I 

u 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

808 

808 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

233 

233 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<25.0 

N 

u 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

0.707 

0.707 

Y 

JD 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

6.32 

6.32 

Y 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

2.81 

2.81 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<10.0 

N 

U 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.0500 

N 

U 

0.0500 

0.100 

ug/L 

1 

FALSE 

105 

105 

Y 

2 

2 

mg/L 

1 

FALSE 

67.1 

67.1 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

37800 

37800 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

2590 

2590 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

530 

530 

Y 

J 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

1720 

1720 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

<100 

N 

U 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

816 

816 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

224 

224 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

20.3 

20.3 

Y 

5.00 

10.0 

1 

Page  68 


1786679 


ED  000552B  00068614-00068 


SCRIBEDATA 


FALSE 

0.708 

0.708 

Y 

0 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

u 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.775 

0.775 

Y 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

3.12 

3.12 

Y 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.100 

N 

u 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

1.52 

1.52 

Y 

1.00 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

u 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

3.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<10 

N 

u 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

162 

162 

Y 

10 

10 

mg/L 

1 

FALSE 

108 

108 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

38600 

38600 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

2660 

2660 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

556 

556 

Y 

J 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

1740 

1740 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

125 

125 

Y 

J 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

111 

111 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

237 

237 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

u 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<25.0 

N 

u 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

0.799 

0.799 

Y 

JD 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

u 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.500 

N 

M 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

4.88 

4.88 

Y 

JD 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

1.68 

1.68 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

u 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

I 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<5.00 

N 

u 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

I 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<2.50 

N 

I 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

<10.0 

N 

u 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

<0.0500 

N 

0 

0.0500 

0.100 

ug/L 

1 

FALSE 

109 

109 

Y 

2 

2 

mg/L 

1 

FALSE 

57.7 

57.7 

Y 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

39300 

39300 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

2680 

2680 

Y 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

525 

525 

Y 

J 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

1770 

1770 

Y 

250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

<100 

N 

u 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

u 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

784 

784 

Y 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

225 

225 

Y 

10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

u 

0.500 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

20.7 

20.7 

Y 

5.00 

10.0 

1 
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FALSE 

<0.500 

N 

U 

0.500 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<5.00 

N 

U 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.100 

N 

UJ 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.100 

N 

U 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.100 

N 

u 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

ug/L 

1 

FALSE 

<1.00 

N 

U 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

ug/L 

1 

FALSE 

<0.500 

N 

U 

ug/L 

1 

FALSE 

<2.00 

N 

U 

uq/L 

1 
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SPIKELEV 

RECOVEF 

UPPERCL 

LOWERCL 

ANALYST 

PSOLIDS 

PCT  MOIJ 

REMARKS 

SAMP  DE 

SAMP  DE 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

NP 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

SV 

0 

0 

JOB 

0 

0 
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SAMP  DE 

SAMPLER 

SAMPLE! 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 
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MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:00 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 
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MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

00:30 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 
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MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

10:00 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 
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MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

20:05 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 
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MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

21:08 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 
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MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

22:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 
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MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

MSI/EPA 

23:00 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 
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WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

10:05 

WESTON 

12:00 
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